Hieronim Jaworski 


żolmierz wojsk Polskich 1831 r. w leon Nadwiślańskiej, 


przeżywszy lat 75, opatrzony św. Sakramentami, zakończył życie dnia 9-go 


Czerwca 1886 roku. 


Pogrzeb z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, odbędzie się dnia 
12 b. m. o godzinie 3 popołudniu. 


| BIURO OGŁOSZEŃ 
W.| L2GZERW OGO | 
UL WISENA 7. | 


Zaklad pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni Zwiazkowej w Krakowie, ulica ew. Jana Nr. 13. 


